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Placca oscillatrice: 135 V. 
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IMKR RADIO • Mod. 522 • Due gamme d’onda, medie e corte. Potenza circa 3,5 V. Ohm eccitazione; 1300. Sensibilita circa 40 (xV. 

Media frequenza: 467 kc It. Produzione: 194546. 
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